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Measured by: Checked by: QC Inspector: 
Date: Date: Date: 
Engineering Approval: i 
(If necessary) Date: 
Date | Change 
08.07.25 | New Issue 
15.09.09 | Dimensions updated per Dwg Rev C 
16.03.18 | Dimensions updated per Dwg Rev D 
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